ELECTION RESULTS FOR SPECIAL STATE ELECTION - ARLINGTON MASSACHUSETTS 12/11/2007 


ELECTION 



Precinct 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

SUMMARY 

SENATOR IN GENERAL COURT 























Times counted 

103 

134 

129 

112 

123 

140 

135 

384 

245 

340 

285 

410 

243 

210 

273 

297 

95 

231 

246 

190 

191 

4516 

Unused Votes 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

Write-in votes 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

2 

0 

1 

18 

BRION M CANGIAMILA 

23 

33 

26 

26 

29 

32 

34 

34 

62 

59 

64 

73 

93 

52 

68 

66 

29 

79 

61 

42 

29 

1014 

JIM MARZILLI 

79 

99 

98 

79 

89 

103 

98 

345 

172 

269 

209 

332 

143 

157 

202 

225 

63 

141 

178 

143 

157 

3381 


0 

2 

5 

6 

4 

5 
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4 

9 

10 

10 

4 

6 
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2 

6 

3 

10 

5 

5 

4 

102 

































